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Lingua gesticulatoria Americana 



Scientia huius commentarii est dubia, prava, 
parumve descripta. 

Corrige et amplifica (https://la.wikipedia.Org/w/index.p 

hp?title=Lingua_gesticulatoria_Americana&action=e 

dit) si potes. 


Lingua gesticulatoria Americana^ (Anglice: American Sign 
Language, ASL ) est lingua spontanea duarum millionum surdorum 
Americanorum^ creata exemplo linguae gesticulatoriae Gallicae. 
Maxime linguistis interest qua eam scrutantur quod occasionem 
praebeat inquirere quod creditur natum esse linguae novae. Populus 
surdus erant separatim sibi, et plerumque systema gestu solebat 
communicandum amicos necessariasque et frequenter idioglossia 
evenerunt. 



Notae 


Simulacrum Thomas Gallaudet 
praecursor linguae et Alice 
Cogswell, afflata sua. 


1. American Sign Language (http://www.ethnologue.com/lang 

uage/ase) 

2. Deaf Population United States (http://www.ethnologue.com/country/US) 
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